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Neue Distomen aus Rana hexadactyla, 

Von 

Walter Klein, 

prakt. Arzt. 

(Aus dem Zoologischen Museum in Konigsberg i. Pr.) 

Mit Tafel 5. 


Noch bis vor kurzem war es ublieli, Eingeweidewurmer, welclie 
man in auslandisclien Tieren fand und die nnverkennbare Ahnlich- 
keiten mit europaisclieu sclion bekannten Arten aufwiesen, in diese 
unterzubringen, obwolil es dock nahe gelegen liatte, anzunehnien, 
daB es sicli nur urn ahnliche, aber docli versehiedene speziell den 
auslandisclien Tieren zukommende Arten handle. Wenn dies ganz 
besonders fur die amerikanischen Helmmtken gilt, so liangt das 
damit zusammeu, daB von den auBereuropaischen Landern in Amerika 
im Yerhaltnis bei weitem am besten die Helminthen-Fauna unter- 
suclit worden ist. Erst in neuerer Zeit hat man melir auf die Ab- 
weichungen soldier auslandisclien Formen geachtet, zumal Looss bei 
Distomen die Aufmerksamkeit auf Artunterschiede gelenkt hat. 
welclie frtiker wegen ihrer Geringfugigkeit gar niclit in Betracht 
gezogen worden sind. 

So hat z. B. Stafford, 1902 (a), aus nordamerikanischen Frosclien 
niclit weniger als 5 Arten beschrieben, welclie dem europaisclieu 
Pneumonoeces vetrieyatus ahnlich sind und zum Teil friiher von Stafford 
selbst fiir identisch mit diesem gehalten worden sind. 



60 


Walter Klein. 


Mit Rucksicht darauf wird es vielleicht von Interesse sein, 
einige andere aufiereuropaisehe Frosch-Distomen kennen zu lernen; 
dieselben sind in der indisclien Bam hexadactyla von Herrn Privat- 
docenten Dr. Luhe gefunden und mir giitigst zur Bearbeitnng iiber- 
geben worden. 


1. Pneumonoeccs *) capyristes-) n. sp. 

In der Lunge einer liana hexadactyla Less, sind 3 Distomen ge¬ 
funden worden, welche schon bei oberliachlicher Betrachtung manelie 
Ahnlichkeiten mit Pnetunonoeccs varieyatus (Urn.) aufweisen. In 
iliren Formverhaltnissen zeigen diese Exemplare eine bemerkens- 
werte Verschiedenheit. Die Gestalt des einen Exemplars dieser 
exotiscben Art ist spatelformig (vgl. Taf. 5. Fig. 2). Der halsartig 
verjungte Yorderkorper, welcher ungefalir die Halfte der ganzen 
Korperlange (6 mm) betragt. ist von dem annahernd doppelt so breiten 
Hinterkorper deutlich abgesetzt. Der i bergang in den letztern 
erfolgt ziemlich plotzlich am Bauehsaugnapf, und das Tier hat semen 
gruBten Durchmesser (ca. 1,4 mm) in der Hohe des vordern Hodens. 
Das zweite, niclit gezeichnete Exemplar ist fast ebenso lang, der 
Hinterkorper aber mehr gestreekt, der Yorderkorper dagegen starker 
kontrahiert, so daB dieses Tier seiner spindelformigen Gestalt wegen 
mehr an Pnenmonoeccs similis erinnert. \Yahrend fiir Pneumonocces 
varieyatus und similis ahnliche Formversehiedenheiten leicht in die 
Aiigen fallende Artmerkmale sind, seheint die wechselnde Gestalt 
dieser beiden Exemplare auf verschiedenen Kontraktionszustanden 
zu beruhen; da nun auBerdem dieselben verhaltnismafiig dick waren 
und aucli nach Aufhellung in Ivreosot eine genauere Untersuchung 
niclit zulieBen, ist das dritte Exemplar, welches uiiter dem Druck 
des Deckglases konserviert worden war, der nachstehenden Scliil- 
derung groBtenteils zn Grunde gelegt (vgl. Taf. 5, Fig. 1). 

Die Haut laBt von Schuppen und Stacheln ebenso wie bei Pneumon¬ 
occes varieyatus nichts entdecken; sie ist vielmehr in alien Teilen glatt. 
Der Mundsaugnapf ist aucli bier der groBere und hat einen Durch- 
messer von 0,324 mm, der Bauehsaugnapf dagegen nur einen solchen 
von 0,156 mm. Auf den Mundsaugnapf folgt ein mehr oder weniger 
kugliger Phaiynx (Durchmesser 0,180 mm), der sich anschlieBende 

1) Loess hat den urspriinglichen Gattungsnamen Ilacmatuloeclnts 
nachtraglich in Puenmouoeces unigeandert (Looss, 1902, p. 732, An- 
merknng). 

2) o vxtnvQiOT )^: der Schwelger. 
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Oesophagus ist im Verhaltnis zur Kdrperlange reclit kurz und ent- 
spricht ungefahr der Pharynxlange. Dann erfolgt in der Hdhe des 
Genitalporus die Gabelnng in die beiden Dannschenkel, welche zAvei 
Aveite Blindschlauche darsttdlen, entsprechend ihren Kontraktions- 
zustanden niannigfache Falten und Einsehniirungen erkennen lassen 
und bis kurz A T or das Hinterende des Tierkorpers reichen. <)b das 
Yerlialten des Oesophagus als Speciesmerkmal angesehen Averden 
darf, mill) bis auf Aveiteres dahingestellt bleiben und kdnnte 
nur an der Hand zahlreicher Exemplare entschieden werden. Looss 
hat, bevor er Pneumonoeces mriegatus und similis als getrennte Arten 
beschrieb, die Yariabilitat des Oesophagus betont; zufallig ist aber 
aus den Abbildungen in demselben Werk (Looss, 1894) zu ersehen, 
dal) ein Oesophagus bei dem gezeichneten Exemplar von Vncumonocces 
similis vorhanden ist. bei dem von Pneumonocees caricgatus dagegen 
ein soldier fehlt. Es kdnnte dodi daher der Gedanke nahe liegen, 
ob die Verschiedenheit des Oesophagus mit einem Speciesunterschied 
zusammenhinge; nach meinen Prufungen hat sidi jedodi ergeben, 
dafi die \ r on Looss angegebene Yariabilitat bei beiden Arten besteht 
und mit deren Trennung nichts zu tun hat. 

G e n i t a 1 a p p a r a t. 

Der Genitalporus liegt, Avie bereits erwahnt, ebenso Avie bei 
Pneumonoeces mriegatus , similis und den amerikanischen von Stafford 
(1902) beschriebenen Formen in der Hdhe der Danngabelung. 

M a n n 1 i c h e 0 r g a n e. 

Die beiden verhaltnismaBig reclit grofien Hoden liegen hinter 
dem Bauchsaugnapf zAvisclien den Darmschenkeln, der Medianlinie 
genahert, ungefahr im dritten Yiertel der Tierlange; sie sind un- 
regelmafiig gestaltet, melir in die Lange gestreckt, der hintere Hoden 
scheint wie bei Pneumonoeces brcviplcxus der grofiere zu sein. Die 
beiden Hoden sind einander bis zur Beruhrimg genahert, im Gegen- 
satz zu Pneumonoeces varioplexus und Pneumonoeces medioplexus , bei 
Avelchen zahlreiche Uterusschlingen den zAvischen den beiden Hoden 
liegenden Baum ausfullen. Aus den Hoden entspringen vorn die 
Yasa efferentia, AA r elche dicht unter der Riickenflache des Tiers nach 
vorn ziehen und am Quetschpraparat in ihrem ganzen Yerlauf 
deutlich A r erfolgt werden konnten. Sie ziehen konvergierend nach 
vorn, das rechte neben und dorsal a t oiu Receptaculum seminis, dann 
dorsal vom OA r arium, liber den Bauchsaugnapf, seinen linken Band 
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deckend, zwischen ihm und dem Ovarium verlaufend. das linke fiber 
die Schalendriise ungefahr in der Mitte zwischen Seitenrand des 
Korpers und Bauchsaugnapf. Dicht vor dem Bauchsaugnapf ualiern 
sicli beide Yasa efferentia einander, urn dann im groBten Teile ihrer 
Lange ahnlich wie bei Pncnmonocces vunccjcdus dicht nebeneinander 
hinzuziehen. Der Cirrusbeutel ist bei weitem weniger gestreckt 
als Lei Pncumonocccs variegatns , similis und denjeuigen amerikanischen 
Arten der Gattung, bei welchen er von Staffokd (1902 a) abgebildet 
worden ist. und bildet insofern ein selir hervorstechendes Artmerk- 
mal von Pncumonoeces capyristcs. Er liegt ungefahr in der Median- 
ebene, ist 0,84 mm lang, durchschnittlich 0,24 mm breit und ungefahr 
von birnfdrmiger Gestalt. Die hintere Halfte des Cirrusbeutels 
nimmt die Vesicula seminal is ein. eine Sformige Kriimmung 
bildend. In ihrem kin tern Abschnitte erscheint letztere birnfdrmig 
verbreitert. hat hier einen Durchmesser von 0,150 mm, wahrend sie 
nach vorn zu sicli flaschenformig zuspitzt (Durchmesser 0,060 mm). 
Eine deutlich abgesetzte Pars prostatica, wie wir sie bei 
andern Distomum-Arten linden, ist hier uiclit vorhanden. Ebenso 
wie bei Pneumonocces varicgafvs liegen vielmehr in der Umgebung 
des vordern Teils der Vesicula seminalis einige wenige Prostata- 
driisen, deren Ausfiihrungsgange in den unmittelbar an die Vesicula 
seminalis sicli anscklieBenden Ductus e j a c u 1 a t o r i u s zu verfolgen 
sind. Derselbe erscheint als ein gleichmafiig dunnes Rohr (Durch¬ 
messer 0,014 mm) und bildet mehrere Schleifen. Deutlich abgesetzt 
von diesem ist dagegen der sicli an ihn nach vorn anschlieCende 
Cirrus. Er nimmt den nocli iibrig bleibenden Teil des Cirrus- 
beutels ein und zeigt einen Durchmesser von durchschnittlich 0,06 mm. 

Weibliche Organe. 

Der Keimstock liegt links, der Ruckenflache genahert, neben 
und hinter dem Bauchsaugnapf, den Rand desselben seitwarts 
deckend; nach vorn reicht er nicht iiber den Bauchsaugnapf hinaus, 
von dem hinter ihm liegendeu Hoden ist er durcli eine Uterusschlinge 
getrennt. Er hat eine langlich ovale Gestalt, ist nach liinten zu 
ein wenig verbreitert, 0,516 mm lang, mit seinem Breitendnrclnnesser 
den des Bauchsaugnapfs urn das Doppelte iibertreffend. Ans dem 
linken Seitenrand des Keimstocks entspringt der Keimgang, welcher 
gleich nach seinem Ursprung den Ausfiihrungsgaug des Receptaculum 
seminis aufnimmt. Dieses hat eine unregelmafiige, mehr Oder weniger 
eiformige Gestalt, liegt in unmittelbarer Nalie des Ovariums und 
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steht letzterm ail GrbBe liiclit nacli. Unmittelbar neben deni Keim- 
stock liegt aucli die Schalendriise, welch e als ein ziemlicli kompaktes 
Organ yon anmihernder Kreisform und von 0,30 nun Durchmesser 
ersclieint. 

Die Follikel der Dotterstocke sind ahnlich wie bei Pncumo- 
noeces variegatus jederseits in einer Anzahl von scharf gesonderten 
Gruppen angeordnet. Sie entspreclien in ihrer Lage nngefahr dem 
Verlauf der Darmschenkel, dieselben zmn Teil dorsal deckend, zmn 
Teil dieselben nach aufien, seltuer aueli nocli nacli innen iiberragend. 
Auf jeder Seite konnte ich nngefahr 6—8 Gruppen von je 4—8 
Follikeln zahlen. Die vordersten Gruppen sind halbwegs in der 
Mitte zwischen Mund- und Bauchsaugnapf zu linden, erinnern also 
in dieser Bezielning an Pnenmonoeces similis ; nacli liinten dagegen 
ziehen sie wie bei Pneumortocces variegatus bis nngefahr in die 
Mitte zwischen Hinterende des hintern Hodens und Hinterende 
des ganzen Tiers, wiihrend sie bei Pnenmonoeces similis liicht 
iiber den hintern Hoden hinausreichen. 

Der Uterus zeigt in seinem Verlaufe recht grofie Ahnlichkeit 
mit Pnenmonoeces variegatus . Vom Keimstock aus zieht er zunachst 
nach vorn, ungefahr bis zum hintern Band des Bauchsaugnapfs, 
dann iiber das Ovarium, in seinem Langsdurchmesser, iiber dasselbe 
hinaus, um nach einer ersten Schlingenbildung in schrager Kichtung 
zwischen Keimstock und Hoden und einer zweiten Schlingenbildung 
zwischen beiden Hoden nach liinten zu verlaufen. Nun erfolgt die 
fur diese Gattnng — mit alleiniger Ausnahme von Pnenmonoeces 
breviplcms — charakteristische Schleifenbildung am Seitenrand des 
Hinterkdrpers, zunachst links, dann rechts. Der aufsteigende Schenkel 
verlauft in zahlreichen Windungen, der Ventralflache genahert bis 
zum Bauchsaugnapf, um dann endlich nnregelmaBig gewunden in 
den Genitalporus zu miinden. Verschiedeuheiten zeigen die eben 
erwahnten Schlingen am hintern Seitenrand des Kbrpers, welche, 
wie aus den Zeichnungen ersichtlich ist, bei dem einen Exemplar 
(vgl. Taf. 5, Fig. 2) bis zum Keimstock reichen, bei dem andern 
(vgl. Taf. 5, Fig. 1) aber bedeutend klirzer sind. 

Die Eier, von dunkel brainier Farbe, sind oval, im Ver- 
haltnis zu ihrer Lange (0,0280—0,0308 mm) ziemlicli breit (0,014 
bis 0.018 mm) und stimmen nach den von mir zum Vergleich aus- 
gefiihrten Messungen am ehesten mit denen von Pnenmonoeces 
variegatus (Bud.) iiberein, wahrend die Eier von Pnenmonoeces similis 
bedeutend grofier sind. 
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Zum bessern Vergleich der von mir bescliriebenen Art mit den 
bereits bekannten fiige ieh nocli eine Bestimmungstabelle bei (s. 8. 64). 

2. Halipegus longispimi ] ) n • sp. 

In der Mundhohle einer Rana liexadactyla Less, warden 2 Di- 
stomen gefunden, welclie ebenfalls ein Analogon unter den bereits 
bekannten europaischen Frosclulistomen liaben; es ist dies Halipegus 
ovocaiulatus , welches nacli liiesigen Erfahrungen in Ubereinstimmung 
mit den von Yulpian, Looss and Creutzburg gemachten Angaben 
in der Mundhohle and zwar nar an ter der Zunge von Rana 
tcmporuria and Rana cscidcnta gefunden worden ist; Sonstno’s An¬ 
gaben, nacli welchen Halipeyus ovocuudatus aach im Magen and Darin 
lebt ? haben sich nacli den liiesigen Erfahrnngen nicht bestatigt. Die 
mir vorliegenden indischen Tiere sind 2.0 mm and 2"3 mm lang bei einer 
Breite von 0,8 mm bzw. 0 ? 9 mm. Das groBere Praparat ist unter 
dem Drack des Deckglases etwas geqaetscht and dann gefarbt 
worden and lafit daher die einzelnen Organe deatlich hervortreten 
(vgl. Taf. 5. Fig. 3), wahrend das and ere Exemplar nar in Kreosot 
untersucht worden ist. Die von Creutzrurg and Soxsino ange- 
gebenen LangenmaBe fur Halipegus ovocaiulatus sind bedeatend 
grofier (4—5 bzw. 5—7 mm), wahrend Looss (1894) sogar 12—13 mm 
lange Tiere dieser Art gefunden hat. 

Die Ivorperform kann fast als cylindrisch bezeichnet werden; 
eine Einscliniirung in der Legend des BaachsaagiiajTs, wie sie 
Looss fur Halipegus ococaudutus (Vflp.) angibt, ist nicht vorhanden. 
Die Seitenrander laufen vielmehr einander annahernd parallel and 
zeigen ungefiihr in der Hohe des Bauchsaugnapfs die groBte Ent- 
fernung von 0,780 mm. Vorder- and Hinterende sind verhaltnis- 
mafiig breit and stumpf abgerundet. 

Der Banchsaugnapf liegt etwas vor der Korpermitte and fallt 
darch seine kolossale GroBe gegeniiber dem Mundsaugnapf sofort 
in die Aagen. Sein Grofienverhaltnis zum Mundsaugnapf (0,51:0,25 mm) 
ist ein ahnliclies wie bei den envachsenen Formen von Ilalipcgus 
ovocaiulatus ; es scheint jedocli je nach dem Alter ein verschiedenes 
zu sein; jedenfalls war bei einem von mir untersuchten jangen 
Exemplar von Halipegus ovocaiulatus , dessen Uteras nocli nicht voll 
entwickelt ist, der Banchsaugnapf nocli nicht l l . 2 mal so groB wie 
der Mundsaugnapf (0,540 : 0,390 mm). 

1) longas lang, spina der Stachel. 

Zool. Jahrb. XXII. Abt. f. Syst. D 
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All letzteni schliefit sicli ein kugliger Pharynx an (Durch- 
messer 0,15 mm); ein Oesophagus fehlt ebenso Avie bei Halipegus 
ovocauclatus. Gleich hinter clem Pharynx erfolgt yielmehr die 
(labelling in die beiden Darmschenkel, Avelche als diinne, schmale 
Rohre ungefahr in der Mitte zAvischen Seitenrand des Korpers und 
Mittellinie, der Dorsalflache genahert, fast bis zum Hinterende des 
r Piers verlaufen. 

Die Haut ist ungefahr 0.03 mm dick und ebenso wie bei Hali¬ 
pegus ovocauclatus glatt. 

Die Excretionsblase, Avelche in der Zeichnnng nicht beriick- 
siclitigt ist, hat eine Yformige Gestalt mit einer Queranastomose, 
Avelche bei dem ungeqnetschten Praparat quer iiber den Bauchsaug- 
napf dorsal von demselben verlauft, bei dem geqnetschten dagegen 
im Halbkreise uni den hintern Eand des Banchsaugnapfs herum- 
zieht; bei Halipegus ovocauclatus liegt die Queranastomose bedeutend 
weiter nacli vorn. 


Die Genitalorgane 

stimmen fast vollkonnnen mit denen von Halipegus ovocauclatus iiber- 
ein; im einzelnen Avare anzufuhren, daB der Geni t alp or us in 
Hohe des Pharynx ventral und (etAvas nacli rechts von demselben) 
zienilich genau median gelegen ist 

Die beiden Ho den (0,4 mm lang, 0,27 mm breit) liaben eine 
nnregelmaBige, langlich ovale Gestalt und liegen symmetrisch zAvisclien 
Seitenrand und Darmschenkel, von letzterm zum Teil dorsal iiber- 
lagert, und reichen mit ihrem vordern Elide bis zum hintern Kande 
des Bauchsaugnapfs; bei dem nicht gezeichneten Exemplar beriihren 
sie sogar beiderseits direkt den Bauchsaugnapf, liegen also Aveiter 
nacli vorn als bei Halipegus ovocauclatus ; bei dem in der Zeichnnng 
Aviedergegebenen Tiere (vgl. Taf. 5, Fig. 3) scheineii die Hoden 
durch die Quetschung etAvas nacli bin ten gedrangt zu sein. Ein 
Cirrusbeutel ist nicht vorhanden; die Vesicula seminalis (Durcli- 
messer 0,098 mm) und der kurze Ductus ejaculatorius sind jedoch 
von yerhaltnismaBig stark entAvickeltem, konzentrisch angeordnetem 
fibrillaren GeAvebe gegen das ilbrige Korperparenchym abgeschlossen. 
Der runde Keimstock (Durchmesser 0,232 mm) liegt etAvas seitAvarts 
A r on der Mittellinie, nur durch die dazwischenliegenden Dotterstocke 
vom Hinterende getrennt. 

Der aus dem hintern Band des Keimstocks entspringende Iveim- 
gang verliiuft zunachst nacli hinten, biegt aber nacli Aufnahme des 
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Dottergangs und der Schalendrtise nacli vorn urn, inn in den Uterus 
iiberzugehen. Dieser maclit in seinem Verlauf zuiniclist eine grofiere 
Zahl von Schlingen, welche zwischen den beiden Roden und dem 
Keimstock in Querrichtnng des Kdrpers liegen, um dann in eben- 
solchen, nur kleinern Schlingen ziemlich in der Mittellinie zu dem 
vorn liegenden Genitalporus zu gelangen. 

Die Dotterstocke liegen ganz am Kbrperhinterende in 2 Gruppen: 
rechts 5, links 4 verhaltnismalMg grofie, in die Lange gestreckte 
Follikel (Breitendurclimesser 0,098 mm), welche sicli in der Median- 
ebene ein wenig decken. Bei Halipegus ovocaudatus fand icli die 
Dotterstocke etwas melir nacli vorn gerfickt, von dem koniscli zu- 
laufenden Hinterende uberragt, alinlich wie in der von Looss ge- 
gebenen Abbildung (1894, tab. 3, fig. 49). Ob das Felilen des 
konischen Hinterendes bei der Form aus liana hexadactyla zur Art- 
unterscheidung dienen kann, wfirde nur an der Hand eines grofiern 
Materials mit Sicherheit festzustellen sein. 

Die Eier sind ohne Filamentum 0,056 mm lang und 0,023 mm 
breit; die Lange des Filamentums betragt 0,240 mm, sein Lurch- 
messer an der Basis 0,005 mm; bei diesen indischen Formen ist also 
das Filamentum 4mal so lang wie das Ei, wall rend bei 
dem mittel-europaischen Halipegus ovocandatus von Looss, 1894 und 
Fueutzburg, 1890 und Lutie, 1900 die Lange des Filamentums auf 
1—1,5ma 1 der Eilange angegeben worden ist, bei den sud- 
amerikanisclien endlich etwas fiber das Doppelte der Eilange. 
Hiernach gewinnt es den Anschein, dali wir die Filament- 
lange doch als Speciesmerkmal a use lien konnen. Die 
Angabe Sonsino’s, dafi das Filamentum 4—6mal so lang ist wie das 
Ei. sclieint zwar bisher diesem entgegenzustelien, sie dfirfte aber 
doch wohl dadnrch eine Erklarung finden, daII Sonsino nicht das 
typische Halipegus ovocandatus vor sicli gehabt hat. Ob freilich die 
von Sonsino untersuchte Halipegus-krt mit der von mir beschriebenen 
indischen, mit welcher sie ja bezfiglich der Filamentlange eine auf- 
fallige Ubereinstimmung zeigt, identisch ist Oder eine eigne 3. Hah- 
pegus- Form darstellt, darfiber werden erst zukunftige Untersuchungen 
Aufschlufi geben konnen. 

Eine weitere Halipegus-Art stellt offenbar die von Luhe, 1900 
beschriebene dar. Ist aucli bei dieser der Unterschied in der Lange 
des Filamentums gegenfiber dem mittel-europaischen Halipegus ovo- 
caudatus geringer als bei dem vorstehend beschriebenen Halipegus 
longispina , und sind aucli weitere Unterschiede noch nicht bekannt, 


68 


Walter Klein. 


so erfahrt doch wohl (lie Bedeutung der Filamentlange eineEr- 
hbhnng (lurch den Naclnveis, daft ein diesbezuglicher Unterschied 
bei der imlisclien Art rait andern Unterschieden (namentlich beziig- 
lich der Excretionsblase) zusammenfallt, Da der von Luhe, 1900, 
beschriebene Halipcgns , welchen ich Halipcgns dnhius zu nennen vor- 
schlage. aus einer Schlange ( Coluber olkaccus) stammte, sei noch an- 
gefiihrt, da£S nach brieflicher Mitteilung von Herrn Dr. Adolfo Lutz 
(Sao Paulo) an Herrn Dr. Luhe die Yermutung gerechtfertigt er- 
scheint, daft die Distomen in den Darin dieser Schlange mit ver- 
schlungenen Froschen hineingelangt sind. Jedenfalls hat Lutz in 
eineni slidamerikanischen Frosoh (Cystignathus ocellatm) ein Distomum 
gefunden, welches offenbar mit dem von Luhe, 1900, beschriebenen 
identisch ist und (lessen Beobachtung in Froschen aus Eio de Janeiro, 
Santos, Sao Paulo und Montevideo auf eine weite Yerbreitung hin- 
weist. 


3. JPlenrof/e)ies sphaevicus 1 ) n. sp. 

Ferner wurden in dem Darm einer liana hexachctyla 2 Distomen 
gefnnden. welche ebenfalls einer bisher unbekannten Art angehoren. 
Die beiden Exemplare sind bei der Konservierung ahnlich behandelt 
worden wie die beiden Distomen, auf welche Luhe, 1901, die Art 
Plenrogenes gastroporus begriindet hat. Mit dieser eben genannten 
und mit Plenrogenes tener Lss. — beides auslandische Formen — 
haben aucli die vorliegenden Exemplare seln* grofte Ahnlichkeit, 
wahrend von den in europaischen Froschen gefundenen Distomen 
Plenrogenes medians (Olss.) und Plenrogenes confnsns Lss. am meisten 
Yergleichspunkte bieten. 

Die Groftenunterschiede der beiden von mir untersnehten Tiere 
sind recht betrachtliche, da die Dicke derselben im Verhaltnis 
zu ihrer Lange und Breite sehr erheblich ist und infolgedessen das 
eine Praparat durch den vom Deckglas ausgeubten Druck inbezug 
auf Lange und Breite nicht nnbedeutend vei’grbftert ist. Es mifit 
namlich 1.044 mm in der Lange bei einem Breitendurchmesser von 
0,546 mm. wahrend das ohne Druck in Sublimat konservierte nur 
eine Lange von 0,540 mm und eine Breite von 0,390 mm hat, da- 
gegen ungefahr 0,3 mm dick ist. 

Die Gestalt ist kurz gedrungen und erinnert am meisten an 
Plenrogenes confnsns Lss., mit welchem es aucli in der Grofte ziemlich 


1) o(pcaQr/.os kuglig. 
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ubereinstimmt. DieHaut zeigt eine Dicke von ungefahr 0,007 mm 
und ist diclit mit Schuppen besetzt, am moisten am Vorderende; 
sclion gegen die Mitte hin niinmt jedoch die Beschuppung allmahlich 
ab. urn dann am Hinterende ganz zu schwinden. 

Mu lid- und Bauchsaugnapf ersclieinen im Yerluiltnis zur 
Lange des Tiers riesig, und zwar ist der Bauchsaugnapf in beiden Fallen 
etwas grower als der Mundsaugnapf. Der Durclnnesser des letztern 
betragt bei beiden 0,14 mm, walirend der des Banclisaugnapfs bei 
dem direkt in Sublimat konservierten 0,154 mm, bei dem miter dem 
Druck des Deekglases behandelten 0,143 mm betragt. Die Geringfiigig- 
keit dieses Grbfienunterschieds erinnert an Pleurogenes gnstroporus 
Lhe., Plcurogenes tener Lss. und confnsus Lss., walirend bei Pleuro- 
genes medians (Olss.) das gegenseitige Grofienverhaltnis der beiden 
Saugnapfe 14:11 ist. Der Bauchsaugnapf liegt wie bei Plewogenes 
tener Lss. und im Gegensatz zu den andern bislier bekannten 
Pleurogenitinen etwas liinter der Kdrpermitte. Auf den Mundsaug- 
napf folgt ein kleiner, kugliger Pharynx, ein Oesophagus felilt, 
walirend bei dem sonst so ahnlichen Pleurogcnes tener Lss. ein soldier 
vorhanden ist, welcher freilich viel kiirzer ist als bei Pleurogenes 
medians (Onss.), confnsus Lss. und clavigcr Run. Gleicli liinter dem 
Pharynx erfolgt dann die Teilung in die beiden Darmschenkel, 
welche ebenso wie bei den iibrigen Pleurogenitinen mit alleiniger 
Ausnahme von Pleurogenes changer (Run.) kurz und gedrungen sind 
und ungefahr in der Hohe des vordern Rands des Banclisaugnapfs 
ihr Elide erreiclien. 


Genitalorgane. 

Der Genitalporus liegt randstandig neben dem Mundsaugnapf 
und zeigt also liierin eine Ubereinstimmung mit den exotisdien 
bereits bekannten Arten — Pleurogenes tener Lss. und gastroporns 
Lhe. —, walirend er bei Plcurogenes medians (Olss.) und confnsus Lss. 
mehr liaeli hinten verlagert ist. Dal) der Genitalporus in Fig. 3 
nicht randstandig, sondern auf die Ruckenflache verschoben erscheint, 
ist nur eine Folge davon, da6 das betreffende Exemplar nicht genau 
von der Bauchseite aus betrachtet ist, wie ja auch der Bauchsaug¬ 
napf und die Dotterstocke etwas seitwarts verschoben ersclieinen. 

Die beiden Hoden sind oval, in der Langsrichtung des Tiers 
ein wenig gestreckt und liegen am Seitenrand sy’mmetrisch, dicht 
vor dem Bauchsaugnapf und liinter dem Cirrusbeutel, ventral von 
den Darmschenkeln. Bei den zum Vergleich herangezogenen Arten 
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besteht inbezug auf ihre Lagerung zum Cimisbeutel Ubereinstimmung 
mit einer Ausnahme — Pleurogenes confusus Lss. —, dagegen bietet 
ilire Lage zum Bauchsaugnapf Unterschiede, welche aus der am 
ScliluO beigeffigten Bestimmungstabelle leicht ersiehtlich sind. Der 
Cimisbeutel ist verhaltnismafiig grofi; er reiclit bis fiber den vordern 
Band des Bauchsaugnapfs hinans, denselben zum Teil dorsal deckend, 
und hat eine Lange von ungefahr 0.360 nnn. Den hintersten Teil 
desselben ninnnt die geschlangelte Vesicula seminalis ein; auf diese 
folgt nach vorn eine Pars prostatica, die ebenso wie bei Pleurogenes 
truer Lss. eine langliche, birnformige Gestalt zeigt (Lange 
0,077 mm), im Gegensatz zn der kugligen Pars prostatica bei 
Pleurogencs medians (Olss.). 

Der Keimstock mit einem Querdurchmesser von ungefahr 0,138 nnn 
findet sich auf der rechten Seite sehrag vor den Hoden und dorsal 
von denselben; er ist wie bei Pleurogencs toner Lss. von birnformiger 
Gestalt mit nach hinten gerichteter Verschmalerung. Aus dem Keim¬ 
stock entspringt an dem sicli verjungenden Hinterende der Keim- 
gang, der gleich nach seine m Ursprung die Schalendriise aufnimmt. 
LAUREifscher Kanal und ein kleines Receptaculnm seminis sind vor- 
handen. 

Die Uterusschlingeii nelimen die hintere Halfte des Ivorpers ein 
und reichen im Gegensatz zu dem so ahnlichen Pleurogencs toner Lss., 
abgesehen von ilirem Endabschnitt. nicht fiber den vordern Rand 
des Bauchsaugnapfs liinaus. Sie beschreiben die Linie eines W, 
ahnlich wie bei Pleurogenes medians (Olss.) und tener Lss., die Bildung 
des W geschieht jedoch hier auf eine etwas andere Weise. 

Der Unterschied besteht namlich darin, da 11 bei den zum Yer- 
gleich lierangezogenen Arten aus dem rechts liegenden Keimstock 
der Keimgang von der linken Seite desselben entspringt, dann 
diagonal durch den lvorper zieht und nun erst links und dann rechts 
eine nach hinten verlaufende Schleife bildet. Cm dann zn der auf 
der linken Seite gelegenen Genitaloffmmg zu gelangen, mull der 
Uterus zum zweitenmale den Korper und auch die erste diagonal 
ziehende Schlinge kreuzen; diesen von Looss, 1894, angegebenen 
Verlauf bei Pleurogenes medians (Olss.) habe ich ancli genau so bei 
alien daraufhin untersuchteu Exemplaren verfolgen konnen; anders 
bei Pleurogenes sphacricus: hier fehlt eine solche Uberkreuzung 
des absteigenden und aufsteigenden Schenkels. und es bildet der 
Uterus zuerst die rechte und dann die linke Schleife des W ? 
um schlieBlich links nach vorn zur Genitalbltnung zu steigen. 


B es t i m m lings tab el le der Ga tiling Pleuroyenes Looss, 1896. 
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Die Eier sind von langlicb ovaler Gestalt und zeigen eine hell 
bramie Farbe; in der Lange messen sie 0.031—0,035 mm bei einem 
Breitendurchmesser von ungefalir 0,014 mm. Die Dotterstocke finden 
sieh im vordern Korperdritteh diclit neben dem Mundsaugnapf bzw. 
neben dem Hinterrande desselben. Die Zalil der einzelnen rnndlicli 
gestalteten Driisenfollikel ist sehr gering. ungefalir 6—7 auf jeder 
Seite. Im Zusammenhange mit diesem Unterschied gegeniiber 
Plenrogenes medians (Olss.) und Plenrogenes gastroporus Lhe., bei 
welclien die Driisenfollikel bedeutend zahlreicher sind. ergibt sicli 
dann, daG dieselben sicli weniger in der Langsrichtung ausdehnen 
als bei den verwandten Arten, sondern ein melir oder weniger 
queres Band darstellen. dessen Enden ungefalir durcli den vordern 
Band der beiden Roden verlaufen. 

Die Excretionsblase ist Vfonnig; der Excretionsporus liegt 
terminal, jedocli der Ventralflaclie etwas genahert, so daG er bei 
der Dicke des ungequetschten Tiers nur bei holier Einstellung des 
Mikroskops sichtbar ist und infolgedessen durcli die Quetschung des 
einen Exemplars scheinbar auf die Ventralflaclie verschoben wurde; 
man konnte diese Lage vielleicht als einen Ubergang ansehen 
zwischen der ausgesprochenen v e n t r a 1 e n Lage des Excretions¬ 
porus bei Plenrogenes gastroporus Lhe. und der terminalen Lage 
des Excretionsporus bei den ii b r i ge n P1 eu r ogen i t i n en. Jeden- 
falls kann seine Lage nicht in dem Sinn als ventral bezeichnet 
werden wie bei Plenrogenes gastroporus Lhe., sondern hochstens als 
subterminal. 

4. Gcuieo 1 ) (pottoides 2 ) n. (/. n. sp. 

Endlich wurden in dem Darm einer Bana hexadactyla Distomen 
gefunden, welche in ihrem Ban so eigenartig sind, dafl zu den bisher 
beschriebenen Formen eine neue Gattnng hinzugeliigt werden mufl. 

Die Lange der untersuchten Tiere schwankt zwischen 2,1 bis 
3.4 mm, ilire Breite am Vorderende der Dotterstocke zwischen 0,70 
bis 0,94 mm. Die Korperform dieser Exemplare ist langlicb zungen- 
formig; wahrend das Vorderende des Korpers etwas spitz zulauft, 
ist das Hinterende stumpf abgerundet. 

Die Haut hat eine Dicke von 0,007—0,009 mm und ist mit 
Ausnahme des Hinterendes mit Schuppen bewehrt. Von der Flaclie 


1) ganeo, der Prasser, Schwelger. 

2) yhoTTOtidyg zuugenformig. 
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aus betrachtet liat man den Eindruck von kleinen ungefahr 0,004 mm 
langen, in regelmaBigen Querreihen angeordneten Schiippchen. welche 
um den Mundsaugnapf lierum am dichtesten stehen (0,007 mm von- 
einander entfernt). Hinter dem Bauchsaugnapf werden die Schuppen 
sparlicber und horen am Ende der Darmsclienkel ganz auf. Die Form 
der Schiippchen, welche eine verhaltnismafiig groBe Almliehkeit mit 
der von Distomum perlatnm Nordm. hat, zeigt die Abbildung (vgl. 
Taf. 5, Fig. 8). 

Mund- und Bauchsaugnapf sind ungefahr gleicli groB; der Durch- 
messer des erstern betragt 0,172—0,180 mm, der des letztern 0,170 
bis 0,180 mm. Die Lage des Bauchsaugnapfs entspricht ungefahr 
xlem Ende des ersten Kbrperdrittels, mitunter liegt er aber auch 
ein wenig weiter nach hinten. 

V e r d a u u n g s a p p a r a t. 

Auf den Mundsaugnapf folgt ein kurzer, jedoch deutlicli aus- 
gebildeter Prapliarynx, auf diesen der Pharynx von kugliger Gestalt, 
dessen Durchmesser lialb so grolJ wie der des Mundsaugnapfs ist. 
An den Pharynx schliefit sich dann der Oesophagus an (0,270 bis 
0,300 mm lang), welcher ziemlich bis in die Mitte zwischen Mund- 
und Bauchsaugnapf reiclit, um sich dann in die beiden Darmsclienkel 
zu teilen. Diese zeigen hier ein weeks ein des Verhalten. 

Als gemeinsames Merkmal bei alien untersuchten Individuen 
ware anzufiihren, daB sie vom Seitenrand verhaltnismafiig weit ent¬ 
fernt, ziemlich in der Mitte zwischen Seitenrand und Mittellinie des 
Korpers verlaufen. 

Unterschiede zeigen sich jedoch inbezug auf die Lange: bei 
ungefahr drei Viertel der Tiere reichen die Darmsclienkel 
namlich auf beiden Seiten gleich weit nach hinten. Diesbeziigliche 
Messungen liaben zu dem Eesultat gefiilirt, daB in diesem Fall die 
Entfernung vom blinden Ende der Darmsclienkel bis zum Ivorper- 
liinterende 0,420—0,690 mm d. h. ungefahr l /» c ^ er Korperlange be¬ 
tragt. Bei den Iibrigen r rieren zeigte sich aber die interessante Tat- 
sache, dafi die Darmsclienkel ungleiclie Lange liaben. und zwar 
ist immer der rechte langer und die Differenz in ilirer Langen- 
ausdehnung eine betrachtliche; stets ist dann der (rechte) langere 
Schenkel langer, der kurzere kiirzer als bei den andern vorlier ge- 
nannten, bei denen beide Schenkel gleich weit nach hinten reichen, 
und zwar auffalligerweise derart, daB der rechte fast gen an um 
so viel iiber die Normallange sich erstreckt als der linke hinter 
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derselben zuriickbleibt; fur den linken Schenkel ergaben sicli als 
Entfernung von seinem blinden Elide bis Ivorperende 0,630—1,020 mm, 
fiir den rechten 0,180—0,390 min. 

Genitalorgane. 

Der Genitalporus liegt niclit wie bei der uberwiegenden Zahl 
der Distomen-Arten in der Mittellinie oder eben nur ein wenig seit- 
warts aus derselben verschoben, sondern zeigt eine bedeutende Yer- 
lagernng nacli der Seite mid zwar stets nach der linken, wie ja 
aucli bei den ubrigen Distomen mit seitwarts liegendem Genital- 
poms immer die linke Seite die bevorzugte ist. Man findet ihu 
ungefahr in der Mitte zwischen Pharynx und Darmgabelung oder 
aucli tiefer, in manclien Fallen in der Hbhe der Darmgabelung in 
einer Entfernung von 0,5—0,7 mm vom Vorderrand des Ivorpers 
entfernt. Bei oberflitchlicher Betrachtung bietet er sicli dar als ein 
mehr oder weniger tiefer spaltfurmiger Einschnitt am linken Seiten- 
rand. Bei genauerer Untersuchung findet man jedoeli, dab dieser 
sclieinbare Einschnitt an der Riickenfiache des Tiers nicht offen 
ist, sondern durcli eine bis ganz an den Seitenrand des Tiers lieran- 
reichende Hautfalte uberdeckt ist, so dab infolgedessen die Offnung 
nicht ganz am Seitenrand liegt, wie bei den Pleurogenitinen, sondern 
nur in dessen unmittelbarer Nithe auf der Ventralfiache. 

Die drei Iv e i m o r g a n e zeigen in ilirer relativen Lage zueinander 
und zum Bauchsaugnapf geringe Variationen. Sie liegen indessen 
so dicht gedrangt nebeneinander, dab diese Unterschiede moglicher- 
weise nur auf verschiedene Kontraktionszustande der konservierten 
Praparate zuruckzufuhren sind; jedenfalls erfahrt diese Variabilitat 
beziiglich des Vor- oder Nebeneinander der genannten Organe eine 
nicht unbetrachtliche Steigerung, wenn die Tiere soweit gequetscht 
werden, dab hierdurch die dorsale Uberlagerung von Bauchsaugnapf 
und Hoden durcli den Keimstock und die Vesicula seminalis auf- 
gehoben wird. 

Die beiden Hoden liegen im vordern Korperdrittel zwischen 
den Darmschenkeln, schrag hintereinander, der vordere unmittelbar 
hinter der Darmgabelung in der Mittellinie, der liintere mehr nach 
rechts, dem rechten Darmsclienkel anliegend, meist etwas nacli vorn 
und rechts von dem Bauchsaugnapf. Der Endapparat der mann- 
liclien Leitungswege mit selir stark entwickelter Pars prostatica 
zeigte eine scharf umgrenzte Wanduug, welclie das Vorhandensein 
eines Cirrusbeutels vortauschte. Bei Anfertigung von Schnittserien 
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nun, welclie daraufliin untersncht wurden, stellte sicli aber heraus, 
dab ein mnskuloser Cirrusbeutel nicht vorlianden ist, sondern 
diese membranose Abgrenznng, die ich zunaehst bei fliiclitiger Be- 
trachtung fur die “Wan dung eines Cirrusbeutels liielt. liur vom 
Kbrperparenchym geliefert- wird. Dieser so entstehende Pseudo- 
cirrusbeutel ist lang gestreckt birnformig und hat die betrachtliche 
Lange von 0.660—0,900 mm. SeinHinterende uberlagert nocli mehroder 
weniger weit dorsal den Bauchsaugnapf; sein hinterster Teil wird von 
der Vesicula seminal is eingenommen. Die Lage derselben ist 
insofern bei alien diesen Tieren eine gleiclie, als sie ungefahr sym- 
metrisch neben dem bin tern Hoden liegt; der Bauchsaugnapf wird 
nur am Rande Oder aucli in grbBerer Ausdehnung dorsalwarts von 
iln* bedeckt. Die Vesicula seminalis bildet eine prall gefiillte Blase, 
welclie je nacli ilirer Fullung mit Sperma verschiedene Dimensionen 
annehmen kann und deren Gestalt dalier aucli eine wechselnde ist, 
in den nieisten Fallen eine Ufbrmige Schleife bildend. An sie schlieBt 
sicli nach vorn ein schmaler Gang an, welcher zwar gegen dieselbe 
scliarf abgesetzt erscheint und leer Oder nur wenig gefiillt ist, der 
jedocli nach der Struktur seiner Wandungen nocli vollkommen der 
Vesicula seminalis entspricht; er ist 0,126—0,182 mm lang bei einem 
Breitendurchmesser von durchschnittlich 0.021 mm. Die Einmnndungs- 
stelle dieses schmalen Fortsatzes der Vesicula seminalis in die nach 
vorn sicli anscliliebende Pars prostatica zeigt eine scharfe. Ein- 
schnnrung, wodurch die Pars prostatica scliarf abgegrenzt ist. Diese 
nun zeichnet sicli bei dieser Art durcli ilire bedeuteiule Aus¬ 
dehnung aus (vgl. Taf. 5, Fig. 7); sie ist voluminbs und umfang- 
reichj entsprechend der grofien Anzahl von Prostatadriisen, welclie 
ihr Secret in sie munden lassen. Mit Riicksicht darauf, dab Looss 
(1894—95) betont, dab bei den deutschen. Froschdistomen mit seit- 
lichem Genitalporus (Plenrogenes clavujer, confusus , medians) im Gegen- 
satz zu andern Distomen die Prostatadriisen nicht hyalin, sondern 
kornig und undurchsichtig erscheinen, sei angefiihrt. dab in dieser 
Beziehung die liier beschriebene Art sicli an die genannten Pleuro- 
genitinen anschliebt. Wenn ferner nacli Looss, 1894, unter den 
bislier bekannten Distomen die Pars prostatica bei Plenrogenes 
medians (Olss.) am mach tigs ten entwickelt ist, so entspricht diese 
nocli nicht im entferntesten der Pars prostatica bei 
den vorliegenden exotischen Formen; die erhebliche Grobe 
derselben wird liier vor allem durcli eine starkere Langenausdehnung 
bewirkt, sie ist birnformig lang gestreckt und 0,360 mm lang. 
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wahrend sie bei Pleurocjencs medians bekanntlich kuglig ist. In ilirem 
hintern Teil erreicht sie bald iliren grdBten Breitendurchmesser. 
verjlingt sicli jedocli nach vorn zu ganz allmahlich, so dafi infolge- 
dessen die Abgrenzung der Pars prostatiea gegen den Endabsclinitt 
dor mannlichen Geschlechtsorgane nielit so scharf ist wie bei Pleuro- 
(jcncs medians. Der Duct u s e j a c u 1 a t o r i u s ist ein sclimaler 
Kanal mit einer Breite von 0,007—0,009 mm. Eine merkliche Yer- 
dickung dieses Gangs in seinem vordern Teil als Cirrus im Gegen- 
satz zu seinem hintern Teil war nielit nachweisbar, und dies flndet 
auch durcli das Fehlen des Oirrusbeutels seine Erklarung. 

Der Reims took (Durchmesser 0,180—0,210 mm) hat eine runde 
Gestalt, er liegt immer auf der rechten Seite, den rechten Darm- 
schenkel beruhrend, neben dem Bauchsaugnapf oder auch iiber den- 
selben etwas nach hinten hinausragend, in manchen Fallen ihn 
dorsal deckend. Aus dem Keimstock entspringt links seitwarts der 
Keimgang, welcher gleicli darauf den Ausfiihrungsgang des Re- 
ceptaculum seminis anfnimmt. Dieses fiel bei einem einzigen 
Exemplar durch seine erliebliche Grofie auf, wahrend es bei den 
iibrigen verhaltnismafiig kleiner war; es liegt der Dorsalflache ge- 
nahert, von Uterusschlingen meist iiberdeckt. LAunnascher Kanal 
ist vorhanden. 

Die Uterusschlingen nehmen den Raiun hinter dem Bauchsaug¬ 
napf zwisehen den Darmschenkeln ein; erst hinter den letztern findet 
man sie auch mehr seitwarts, oft sogar bis zum Seitenrand des 
Korpers reichend. Der Uterus macht in seinem Yerlauf so dicht 
gedrangte Windungen, da6 es schwierig war, denselben genau zu 
verfolgen. Schon bei oberMchlicher Betrachtung zeigt sich jedocli 
bei alien Formen die Ubereinstimnmng, dab die Schlingen des Uterus 
samtlich in der Querrichtung des Korpers liegen. Eingehende Unter- 
suchungen haben dann gezeigt, daU die Schlingen zueinander dorso- 
ventral liegen, und zwar so. dab der absteigende Schenkel dorsal zu 
liegen kommt. Der auf- und absteigende Schenkel decken sich jedocli 
vollstandig mil’ in dem Teile, wo sie durch die auf beideu Seiten 
verlaufenden Darmsclienkel zusammengedrangt werden; hinter dem 
blinden Ende derselben aber, wo die Uterusschlingen mehr Baum 
zur Ansbreitung haben, findet man sie nebeneinander, in ilirem 
medialen Teil einander in der Mittellinie mindestens bis zur Be- 
riihrung geniiliert, liier sich auch zum Teil uberdeckend. Der auf- 
steigende Schenkel verlauft dann in seinem Endabsclinitt vom Baucli- 
saugnapf an ziemlich median, verhaltnismafiig wenig Windungen 
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machend, dann links vom Keimstock und beiden Hoden fiber den 
hintern Teil der Tesicula seminalis hinweg zum Genitalatrium, um 
dann nacli aufien zu miinden. 

Die D otters to eke liegen auffalligerweise niclit wie bei den 
meisten Distomnm-Arten der Dorsalflache genahert. sondern ventral 
von den Dannschenkeln. dieselben nacli an Gen und innen iiberragend. 
Hire Ausdehnung in der Langsrichtung ist gewissen Variationen 
unterworfen; nacli vorn reiclien sie mindestens bis zum hintern 
Rand des Iveimstocks, hbchstens bis zum hintern Rand des hintern 
Hodens. Ihr Hinterende liegt bei der Mehrzahl der von mir nnter- 
suchten Exemplare dieser Art ungefahr in der AFitte zwischen Bauch- 
saugnapf und Korperhinterende, stets aber vor dem blinden Ende 
der Darmschenkel so dab, wo der eine Darmschenkel wie oben 
angefiihrt, verhaltnismabig kurz ist, auch die Langsausdehnung der 
Dotterstocke eine geringe ist; bei diesen Tieren mit ungleicli langen 
Darmschenkeln ist auch die Ausdehnung der Dotterstocke beiderseits 
nicht ganz dieselbe. oline jedoeh in demselben Verhaltnis zu differieren 
wie die Darmschenkel; vielmehr ist der rechtsseitige, also dem 
langern Darmschenkel anliegende Dotterstock zwar langer als der 
linksseitige, aber doclt nur um so wenig, dab er immer noch kiirzer 
bleibt als bei den Exemplaren mit gleich langen Dannschenkeln. 

Die einzelnen Driisenfollikel sind unregelmabig in Grdbe und 
Form, einmal mehr rund, dann wieder langlich oval dicht neben- 
einander gelagert, in Form von i*eich verzweigten Banmchen. Eine 
Sonderung der Dotterstocksfollikel in Grnppen ist nur stellenweise 
wahrnehmbar (vgl. Taf. 5. Fig. 6). 

Die Eier sind von langlich ovaler Gestalt, an beiden Enden 
abgerundet; ihre Farbe in reifem Zustande ist dunkel bi-aun; sie 
sind 0.028—0,034 mm lang und 0,014—0,018 mm breit. 

Wenn nun auch die vorstehend beschriebene Art zu keinem 
bislier bekannten Distomum so enge Beziehungen aufweist, 
dab sie in eine der bisher unterschiedenen Gattungen eingereiht 
werden konnte, so entsteht doch die Frage, ob Ahnlichkeiten nacli- 
weisbar sind, welclie liber die Verwandtschaft der zu bildenden neuen 
Gattung mit andern Gattungen ein Erteil erlauben. 

Zunachst fordern die bereits bekannten Froschdistomen mit 
randstandiger Genitaloffnung, d. h. die Arten der Unterfamilie 
der Pleurogenitinen, zu einem Vergleich auf, welclie auch durcli die 
Bestachlung der Haut und die starke Entwicklung der Pars prostatiea 
mit der neuen Gattung ubereinstimmen. Im librigen freilich bieten 
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dieselben so wichtige Unterschiede, dafi an eine naliere Yenvandt- 
scliaft der Gattung Ganeo mit den Pleurogenitinen niclit gedacht 
werden kann. Iclr erinnere nur an den gut entwickelten Oirrus- 
beutel, die ganz andern Lageverhaltnisse der Genitaldrusen und die 
Yformige Excretionsblase der Pleurogenitinen. Grbfier ist die Ahn- 
lichkeit der neuen Gattung Ganeo mit Dicrocoelium Duj., welehe 
sich auBer auf den allgemeinen Habitus noch unter anderra auf <Lie 
Lange der Darmschenkel erstreckt; aber ancli bier linden sich 
wichtige Unterschiede, zuniichst dnrch die median gelegene Genital- 
bffnung, durch den kleinen Cirrusbentel und die mafiig entwickelte 
Pars prostatica, und auBerdem liegen Hoden und Keimstock bin ter 
dem Bauchsaugnapf; die Haut ist unbestachelt. 

Yon andern Distomen mit hinter den Hoden gelegenem Keimstock 
kdnnen zum Vergleich herangezogen werden Distomum sociale Lhe. 
nnd Distomum mutabile Molin., welelie nach Luhe’s Schilderung zwar 
mit Dicrocoelium Duj. Almliclikeit haben, sich aber durch die Be- 
stachlung unterscheiden; gegeniiber der von mir beschriebenen 
Gattnng Ganeo fallt aber sofort als wesentlicher Unterschied auBer 
der medianen Lage der Genitaloffnung und der symmetrischen Lage 
der Hoden hinter dem Bauchsaugnapf die Gestalt der Excretions¬ 
blase auf, welehe bei Distomum sociale Lhe. schlauch-, bei Distomum 
mutabile Molin. Yfdrmig ist. 

Emllich kann noch die Gattung Anchitrema zum Yergleich heran¬ 
gezogen werden, bei welcher die Genitaldrusen vor dem Bauchsaug¬ 
napf und der Keimstock hinter den Hoden gelegen ist; doch auch 
diese Gattung unterscheidet. sich sofort auBer durch die mediane Lage 
der Genitaloffnung noch durch die bis zum Hinterende reichenden 
Darmschenkel und die symmetrische Stellnng der Hoden, welehe 
auBerhalb der Darmschenkel liegen. Nahere verwandtschaftliche 
Bezielmngen laBt also auch sie mit der von mir beschriebenen Art 
nicht erkennen. 

Znm ScliluB sei es mir gestattet, Herrn Privatdozenten Dr. 
M. Luhe fiii* die Anregiing zu dieser Arbeit und fur die freundliche 
Unterstiitzung bei der Ausfiihrung derselben, sowie Herrn Prof. 
Dr. Braun fur das meinen Untersuclmngen giitigst geschenkte 
interesse an dieser Stelle meinen warmsten Dank auszusprechen. 
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Allgemein giiltige Bezeichnungen: 


I)S Bauchsauguapf 
( y b Cirrusbeutel 
D Darm 

dc Ductus ejaculatorius 
Dst Dotterstock 
Exp Excretionsporus 
(ip Genitalporus 
If Hoden 


K Keimstock 
Ms ]\[undsaugnapf 
Ops Oesophagus 
J 7/ Pharynx 

Jts Beceptaculum seminis 
Sch Schalendriise 
lit Uterus 

In Vesicula seminalis 


Tafel 5. 

Fig. 1 . Pncnmonoeccs capyristcs , aus der Lunge von liana hexadactyla 
gequetscht, auf dem Biicken. 36 : 1. 

Fig. 2. Pnenmonoeces capyristcs , aus der Lunge von Rana hexadactyla , 
auf dem Banche. 36:1. Yorderer Hoden ist von Uterusschlingen ver- 
deckt. 

Fig. 3. Halipeyus lonyispina , aus der Mundhohle von Rana hexa¬ 
dactyla, etwas gequetscht, auf dem Biicken. 47:1. 

Fig. 4. Plenrogencs sphaericus , aus dem Darm von Rana hcxadaclyla t 
gequetscht, auf dem Biicken. 86:1. 

Fig. 5. Plenroyenes sphaericus , aus dem Darm von Rana hexadactyla , 
auf dem Biicken. 127 : 1. 

Fig. 6. Ganeo glottoides, aus dem Darm von Rana hexadactyla , auf 
dem Biicken. 50 :1. 

Fig. 7. Der Endabschnitt der mannlichen und weiblichen Genitalien 
von Ganeo glottoides. 127 : 1. 

Fig. 8. Scliuppen von Ganeo glottoides 



